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I. Excerpta ex EphemericUbus Meeeorologicis 
Romanis Anni 1741. obfervante Didaco 
de Revillas, Abbate Hieronymiano, in Ro- 
mana Academia Mathefeos 'Profejfore, 
Regi.e Societatis Londinenfis, mcnon 
Academia Injlit. Scient. Bonon. Sodali. 

Mmti oftht A NTE QUAM obfervationes cx 
RoyaTfociety. /\ n °ft r i s Meteorologicis Ephemeri- 
Novemben8. dibus depromtas, & per menfes 

,74i- fmgulos diftributas proferimus, 

pauca de inftrumentis quibus illas perficiebamus pra> 
mittere neceflarium ducimus. 

Barometro inprimis perfettiflimo utebamur, quod 
Parifina fimul ac Londinenfi, quam heic adhibe- 
bimus, fcala in pollices, pollicifque duodecimales 
lineas divifa, mobilique per cam difcurrente indice 
munitur. Cubiculum in quo perfiftit, parum fupra 
clivi Capitolini medium fitum eft. Mediam proinde 
humiliora inter, &; eminentiora urbis loca, regionem 
fervat. 

Fahrenheytiano fimile eft mercuriale quod adhibe- 
bamus thermometrum. Inferiorem tamen phiaiam 
neque fphacricam, neque cylindricam, neque aiterius 
in thermofcopiis ufitataj ngurs ; fcd ad fcutellx mo- 
dum, hemifphzericam concavam habet > ut promtius 
tota mercurii inter duos hemifphxricos vitri parietes 
contenti maffa, atmofphaua: variationibus obediatj 
atque interim ab vitri variationibus, quae calore aut 
frigore intenfiore gignuntur, mcrcurii adfccjnfus, & 
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dcfcenfus in tubo, nullatenus vitientur. Tota inftru- 
menti capacitas in partes 5000 divila : quarum priores 
a fummitate tubi numeratas fcala in tot gradus di- 
ftintla.dimetitur, quot tubusipfecaperepotelt. Aqua: 
ebullientis calore mercurius ad fcalaj initium, tubique 
fummitatem confcendit. Frigore vero aqux in gla- 
ciem abeuntis, ad gradus 178 fubfidit : ac demum 
Jpfius glaciei frigore, ad gr. 180. Quod fi frigus in- 
tcnfius fucrit, defcendente infra hofce gradus mer- 
curio, frigoris incrementum majore graduum numero 
indicabitur. Hocce ergo thermometrum extra fene- 
ftram Caecias vcnto, & Capitolii gradibus obverfam, 
locatum, nunquam dire&o, & non nifi eminus reflexo 
folis radio percutitur. Atmofphaera: proinde calorem 
frigufve accurate indicare aptum eft. 

Pluviam Halleiano moie cylindrico vafe collige- 
bamus, cujus altitudo pedis Londinenfis dodrantem, 
diamcter pedes duos cum triente emetitur. Ex eo in 
aliud cylindricum vas operculo claufum, pedem unum 
cum altitudine, tum diametro menfurans, aqua per 
epiftomium excipitur, ne in vapores emittatur. Inde, 
ccflante pluvia extrahitur, & cylindrico fimiliter vafe, 
pedem unum exadtifiime alto menfuratur, cujus dia- 
meter decimam partem ad amuilim acquat diametri 
majoris vafis, e coelo delabentem pluviam immediate 
excipientis. Quoniam ergo horunce vaforum diametri 
funt ut 10 & 1 $ eorum bafcs erunt ut 100, & 1. 

Ob reciprocam itaque xqualium cylindrorum cum 
bafibus altitudinem, aqua in ampliore vafe unum 
pollicem alta, centum altitudinis pollices in minore 
a;quaret. Hoc eft, quot aqux pollices minor hicce 
cylindrus metitur, tot partes pollicis centefimaj alti- 
tudinem pluvia: oftendunt. In minore autem vafe, 

vir- 



[ w 3 

virgula ad id exprefle divifa nedum polliccs dime* 
timur, verum & pollicis dccimales partcs, quarum 
proinde fingulac millefimam digitalis altitudinis plu- 
viaj partem demonftrant. 

Quatcr in die obfcrvationibus plcrumque vacaba- 
mus : pluries quandoque : Summo nimirum manc, 
meridieji vefpere poft, folis occafum; 6c duabus cir- 
citer ante mediam no&em horis. Mftivo temporc 
fecunda etiam vcl tcrtia hora poft meridiem. 

Quas heic afferemus thermometri obfervationcs 
hyberno tempore frigus indicaturaa, ad matutinas 
horas referenda: erunt, nifi alitcr moneamus,. Tunc 
enim temporis, ceteris parijws, frigidior aer depre- 
henditur. -^Sftivo vero tempore ad meridianas, vel 
pomeridianas horas erunt referenda;, quibus calor in- 
tenfior. 

MDCCXU 
Menfi Januario. 

Qtiamquam poftremis duobus fuperioris anni men- 
ftbus tanta aquarum copiae ccelo cecidit, quanta ferc 
prioribus decem; admodum nihilominus pluviofus 
Januarius quoque erat. Iidem fiquidem venti, qui 
proximis praecedenti folftitio diehus imperium in 
atmofphajra geflerant, quive Romanum ccelum plu- 
vium plerumque efficiunt, etiam prioribus menfis 
hujufce diebus dominabantur : Orientales nimirum, 
auftrales, & inter hos medii. Frequens proinde plu- 
via, ccelumque nubibus plerumque obdu&um. Con- 
tigerat plenilunium poft mediam no&em primi menfis 
diei. Barometrum hocce tempore intra o&o vel decem 
lineas fupra pollices 29 vagabatur. Thermofcopium 
majus tunc frigus indicaverar. Gradibus 158, eo 
longe minus quod prioribus Novcmbris diebus ante- 
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ceflerat, quibus per vicos & plateas gelaverat; ther- 
mofcopio gr. 17S commonftrante. 

Die 8 borcales venti, & prsfertim exN.N.E. pra> 
pollerc cxperant : Cceloque nubibus dcterfo ferenitas 
?mcena redibat; qux ufque ad diem 17 fere femper 
perfeverans, vix aliquando vel matutina nebula, vel 
difperfis nubcculis paullulum tuibabatur. Barome- 
trum tamen, quod die 10 ad lineas io| fupra poll.' 
29 confcenderat, deinceps continenter defcendebat : 
eodemque die 17 ad poli. 29.4. fubfidebat flante 
E.N.E. Noclu nihilominus dierum i 6 & 17 flante 
borea gelabat : Thermometro gr. 1 80 indicante. Et 
hoc quidem maximum fuerat hujufce anni frigus. Se- 
cunda porro lunae quadratura contigerat poft mediam 
noctemdiei 9 5 & novilunium poft meridiem diei 17. 

Die itaque 18 auftralibus ventis, orientalibus, & 
euro-notis iterum prasvalentibus barometrum ad poll. 
29.1. flante \falturno defcenderat. Ethaecminima 
fuerat toto hocce anno mercurii aititudo, quamquam 
die quoque 25 ad poil. 29. 1 £ fubfidilfet. Frequen- 
tifllmi proinde imbres ufque ad diem 28 ; fed diebus 
praefertim 25 & 26 infignes hafce barometri depref- 
fiones affluentiflime fubfequebantur. Die enim 25 
duos aquae pollices ; die 26 pollicem cum trientecol- 
ligebarnus. Hifce diebus thermofcopium a gradibus 
1 5 6 & 160 fummo mane plerumque haud recedebat. 
Prima lunae quadratura poft mediam noftem diei 23 



contigerat. 



Praeter imbres quos diebus 25, & 26 delapfos dice- 
bamus, foluta; etiam auftralibus vcntis montium nives, 
magnamTiberi aquarum copiam intulerant; quipro- 
inde die 27 alveum excedcns, nedum campos urbi 
adjacentes, verum & humiliora urbis loca alte inun- 
dabat. Columnarum bafes in Panthei porticii aquis 
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operiebantur. Haj porro pedis dodrante altius con- 
fcenderant, quam in altera fluminis alluvie diei 7 fu- 
perioris menfis. 

Poftremis Januarii diebus boreales iterum venti, & 
prsefertim ex N.N.E. ferenitatem advexerant: Baro- 
metro ad poll. 30. of confcendente. Frigidiorem 
aerem gradus 169 in thermofcopio mane oftende- 
bant. Poft folis occafum diei 31 plenilunium cele- 
brabatur. 

Frigus maximum hocce menfe thermometrum in- 
dicaverat ad gr. 180. 

Maxima barometri altitudo fuerat poll. 30. 1. 

Minima- —————. poll. 29. 1. 

Pluviaj altitudo — poll. 6. 847. 

e Februario. 



Vix ad primum & alterum menfis hujufcc diem 
ferenitas perfeverabat : tertio jam, tenui delabente 
pluvia, nubes ccelum obduxerant 5 quae per vices ufque 
ad diem 8 faspe comparebant: Barometro ne vix 
quideni ab altitudkie poll. 29. 10. recedente; ven- 
tifque vel auftralibus, vel orientalibus, leniter ipiran- 
tibus. 

Die 8,in quemante medium nottemultima lunae in- 
ciderat quadratura, flante primum E.N. E. dein Borea, 
poll. 29. 1 1 - jam attigerat barometrum ; & conftanter 
fudo refplendente, die 14 admaximum, quam hocce 
anno confpeximus altitudinem confcenderat poll. 30. 
5. At neque ferena: no&es, neque Borcales venti 
ad diem ufque 24 perdurantes, gelu cogere valebant, 
li diei 20 pra:cedentem noclem excipias, qua humor 
in pruinam concretus domeftici viridarii herbas con- 
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tcxerat: Thermometco ad gr. 1 77 f fubildente. Die 
15 flante Borea novilunium celcbratum fuerat-j & 
primalunaiquadratura flante N. N.E. die 22 poft mc- 
ridiem. 

Barometmm ufque addicm 19 fupra poll.: 30 line- 
arum 3 vel 4 altitudinem fervaverat. Mox pedc- 
tcntim defcendendo, die 25 ad poll. 29. g~ deve- 
nerat. Tunc nubilum apparebat ccelum ; proximif- 
que diebus 26 & 27 tenuis pluvia, alternatim flan-* 
tibus Auftro & Euro, decidebat. Varia proinde ufque 
ad menfis finem cceli facies, varii ventorum flatus : 
Barometro vix rccedcnte ab altitudine pbli. 29. 10. 
Frigus mane hifce diebus moderatum : Thermometro 
inter gr. 16 f & 169 confiftente. 

Maximum ergo frigus hocce menfe gr. 1 77 ~. 

Maxima barometri akitudo poll. ?o. 5. 

Minima ■ polJ. 29. 7 f . 

Pluvize quantitas — — poll. o. 200. 

Menfe Martio. 

Februarium varia tempeftate definentem turbido 
Auftralium ventorum,nubiumque, apparatu Martius ex- 
cipiebat. Plenilunium die 2 poft meridiem, flante fimi- 
liter Auftro, nubilo ccelo peradtum. Auftralibus deinde 
ventis orientales & euro-noti permixti, ufque ad 
diem 9 crebros imbres nubefque frequentes addu- 
xerant. Barometrum ab menfis initio quotidie de- 
crefcens, die 3 ad poll. 29. $.\ defccnderat: & quam- 
quam eo die iterum poll. 29. 6 3 attigiflet, adfcen- 
fumque continuaret, brevis tamen pluvia fero deci- 
debat. At uberior & pollicem fuperans poft novum 
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barometti defcenfum die 6, flante S.S.E. delabe- 
batur : atque iterum, fed minor, flante E. die 9. 

Die 10, quo ultima lunae quadratura poft meridiem 
habebatur; barometro iterum afcendente, ventoque 
N. N. E. flante, amoena redibat ferenitas, quae Bore- 
alibus prsevalentibus ventis, & die prxfcrtim 13 ve- 
hementiflime flantibus, (quibus quandoque, fole occi- 
dcnte, occidentales fuccedebant) ad diem ufque 26 
perfcverabat. Venti porro iidem borealcs occidcn- 
talibus permixti nedum novilunium diei 17, & pri- 
mam lunae quadraturam dici 23 comitabantur 5 verum 
proximos quoque aequinoftio dics. Et tametfi ante 
ipfum dcbilcs, validiores tamen poft effefti, prsegeli- 
dum aerem intempeftivo frigore cificiebant ab die 24 
ad 27 j prsecipue vcro die 26, quo nottu gelabar. 
Hinc in jam florefcentibus arboribus praecocum 
fru&uum germina in univerfum arefcere confpicie- 
bantur. Thcrmometrum cadcm nocte gr. 179. pro- 
ximis vero grad. 175. oftcndebat. Barometrum au- 
tem, quod mane diei 22 poll. 30. if attigerar, ipfo 
die ac fequutis defcendebat paulatim ; & die 26poll. 
29. 8 •£ indicabat. 

Poftridie ergo, flante S.S. E. nubes, & pluvia,- 
qu33 adpoftremum ufque menfisdiem, Volturno fxpius 
fpirante vcnto, plerumque pcrfeverabant. Baromc- 
trum inter lineas 6 & 9 fupra poll. 29 vagabatur. 
Thermometrum vero fummo mane inter gr. 165" & 
168 iifdem diebus degebdt. 

Maximum frigus hoc menfe fuerat gr. 179. 

Maxima barometri altitudo— - — wpoll. 30. 2. 

Minima - — >— - — — -poll. 29. 2~. 

Pluvias quantitas— — — « poll. 2. 034. 

Menfi' 
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Menfe A P R I L I. 

Prior raenfis hujufce mcdietas nullum practer prl- 
mum, quo plcnilunium contigcrat, & alterum diem 
undcquaque fcrcnum habebat. Borcales vcnti, per- 
raro, & non nifi oriente fole fpirabant: Auftrales, 
©rientalcs, hifque affines frequentillime. Crebri pro- 
inde, etfi exigui imbres. Ccelum nubibus perfaepe ob- 
dutlum. Diem 9 mane nebulofum, & obfcurum, 
iriox pluvium ultima lunae quadratura noctc praecc- 
dcnte antcceflerat. Barometrum plerumque cir-.a 
poll. 29. 6. vagabatur. Aliquando ad poll. 29. 2. 
die 10 dcfccndebat; nec nifi die 13 & fequutiscon- 
ftanti adfcenfu erigebatur. Aeris plerumque modc- 
rata temperics. Diebus tamcn 7, & 8, Cajcia flante, 
frigidiufcula; thermometro ad gr. 165 fubfidente. 

Die 1 5 , quo poft meridiem novilunium celebrabatur, 
ad poll. fcre 30. 1. barometrum confcenderat. Venti 
boreales hifque affines praepollere jam coeperant; 
atque a die 16 ad 20 aerem nonnihil rigidum adve- 
hebant; thermofcopio inter gr. 161 & 163 mane 
commorante. Serenitas cceli, barometri elevationi 
conjun&a, ad diem 22 perfeverabat ; quo poft folis 
occafum prima lunae habebatur quadratura : & baro- 
metrum ad poll. 30. 1 •§ adfcendens, eodem, & fe- 
quuto die, flante O.S.O. iterum defcendebat: Nu- 
bibus ccelum obtegebatur. 

Die 24 hora Italis 157 thermometro gr. 158, 
barometro poll. 30. o| attingente, coelo fere ubique 
fereno, lcniterque flante E. N.E. brevis terrae con- 
cuffio a pluribus percepta, in Etruria finitimifque 
provinciis validior, Moream praefcrtim ingentibus 
afficiebat damnis. 
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Reliqui menfis dies admodum varii ; ventis nunc 
auftralibus, nunc orientalibus, coelo nunc fcreno, 
nuncnubilo, fed impluvio, fpiranribus. Baromctrum 
intereafenfim deprimebatur 5 ac die 30, quo plenilu- 
nium ante mediam no&em celebrandum erat, adpoll. 
2 9> fT J a m defcenderat vehementer flante S. S.E. 
coeioque fubnubilo. 

Erigusmaximumhoccemenfefueratgr. 16*5. 

Maxima barometri altitudo poll. 30. 1 f . 

Minima ■ poll. 29. 3« 

Pluvias quantitas — — — — poll. 2, 035. 

Menfe Maio. 

Validus aufter primum mcnfis diem tenebricofum 
efliciebat utut barometro nonnihil adfcendente. De- 
clinato jam die, occidentali primum, mox boreali 
fubeunte vento nimbus cum grandine decidebat. 
Barometrum poll. 29. 6~. Thermofcopium gr. 164 
obtincbat. Aer proinde admodum frigidus ; pracfer- 
tim diebus 4, & 6. Sed die 5, flante borea, cceloque 
fereno, multo rigidior, in vineis fuburbanis anniver- 
faria congelatione vites cogebat. Ceterum prioribus 
menfis diebus ccelum raro ferenum ; frequentes, fed 
exigui imbres, frequentifiimae nubes. Eodem die 5, 
poll. 30 barometrum tenebat; iterumque ufque ad 
diem ti fcnfim demittcbatur ad poll. 29. 5t : dum 
interim.die 10, hoc eft, biduo poft ultimam lunx qua- 
draturam, copiofiflimus imber deciderat. 

Ab undecimo ad quartumdecimum diem, quo 
novilunium poft fequcntem nicdiam noftem ccle- 
brandum erat, veliementiflime flantibus nunc cxcia, 
nunc zcphyro, kerum barometrum ad poll. 29. 11. 

D d fe- 
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fcrcno fcrc femper coelo adfccndebat. Venrorum 
deinceps continua viciffitudo, occidentalibus tamen 
praepolkntibus, denuo demittebatur barometrum : 
diequc 16 brevis decidebat pluvia, poftquam refti- 
tuta ferenitasj barometro iterum adfcendente. Die 
tamen 20 poftnovam cjusdepreffionemtenuisiterum. 
pluvia auftro flante. 

Reliquis menfis diebus occidentales venti, auftra- 
libus plerumque interflantibus, variam cum cceli fa- 
ciem, tum aeris tempeftatem efficiebant; iidemque 
venti primam lunx quadraturam die 22, & plenilu- 
nium die 30 comitabantur. Barometrum utut per- 
petuis paritcr variationibusobnoxium, nonadmodum 
tamen a lineis 9 fupra poll. 29 recedebat: die ex- 
cepto 17, quo fere poll. 30 attingcbat. In haceleva- 
tione ufque ad poftremum menfis diem permanebat. 
Duobus ultimis diebus ccelum ferenum, fed nebu- 
Jofum. 

Exceptis prioribus quinque mcnfis diebus, reliquis 
thermofcopium inter gr. 153, & 156 oriente fole 
verfabatur. Circa meridiem tamen etfi plerumque 
gr. ijo attingebatj nihilominus diebus 16, 19, n, 
13, & i9,increfcentecalore, auftroque flante, gr. 142 
indicabat. 

Maxima barometri altitudo •* .. 
hocce menfe fuerat j " ' 3 * 

Minima -■ ■ poll. 29. 4^. 

Pluviae quantitas — — poll. 2. 299. 

Menfe J u n i o. 

Ccelo fcre femper ferena facie rcfplendente occi- 
dcntales venti prioribus quatuor menfis diebus domi- 

nabantur, 
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nabantur. Barometrum, quod primo die poll. 29. 

10 4 attigerat, nonnuliis intercurrentibus variationibus 
pedetentim defcendebat; ac die 4 poft matutinum 
lenem eurum flante O.N.O. brevis tempeftas, bre- 
vifque pluvia ccelum turbabat. Euri deinde fequutis 
diebus plerumque flabant; & barometro vix itidem 
defcendente, nova & copiofior cum tonitru pluvia, 
zephyro fpirante, decidebat die 6 poft meridiem, quo 
tempore ultima lunajquadraturacelebrabatur. Pluvium 
quoque fequuto triduo ccelum erat ; orientalibus 
ventis iterum prasvalentibus : & barometro intra lineas 
8, & 9 fupra poll. 29, fpatiante. Eoque iterum die 

1 1 nonnihil demiflb, brevis denuo pluvia, flante 
S. S. O. fubfequebatur. 

Serenitas dein raro nubibus adfperfa orientalibus, 
& occidentalibus ventis per vicem alternantibus ; fcd 
his plerumque praevalemibus, ad mcnfis finem im- 
pluvie ccelo durabat. Circa meridiem tamen fazpe ex 
auftro lenis flabat aura, qu«, fole occidente, zcphyro 
ccdebat. 

Barometrum, quod die 12 ad poll. 29. n. con- 
fcenderat, ibidem toto permanebat mcnfc ; quan- 
doque tamen fupra poll. 30. elevabatur. 

Novilunium ante meridiem diei 1 3> & prima lunaj 
quadratura poft fequentem mediam noftem dici 21 
fereno, placidoque coslo contigerant. At plcnilu- 
nium die 28, baromctri demiflio, & nubcs zephyro 
flante comitabantur. 

Dies itaque xftivo folftitio proximi admodum placidi 
fucrant. 

Thcrmomctrum hoccc menfe plerumque mane 
inter gr. 146, 6c 1 jo: meridic inter gr. 138, & 144 
vcrfabatur. 

D d 2 Ma- 



[ 2 °4 ] 

Maxima barometri altkudo fuerat poll. 3 o. 1 1 

Minima poll. 29. 8. 

Pluvia? quantitas — — — poll. o. 762, 

Menfe Qu intili. 

Sereno fimiliter adfpettu deccm priores menfis 
hujufce dies fplendefcebant ; tametfi Africi venti 
hifque affines plerunque dominarentur, Tunc porro 
temporis barometrum fupra poll. 30 conftanter per- 
manferat. Sed jam eo fenfim defcendente, nubes 
fequutis diebus borealem plagam occupare, folc pra> 
fertim oriente, incceperant. 

Uitima iunas quadratura pofl vefperam diei 5 con- 
tigerat; fequentiquc biduo occiduus horizon piuri- 
mum declinaro jam fole rubuerat, eodem flante 
Africo. Noviiunium vero die 1 2 poft vefperam fimi- 
liter celebratum erat; quo tempore corufcationes ad 
euro-borealem plagam frcquentcs confpiciebantur. 
Poftridie Africus idem ventus circa meridiem vehe- 
mentiflime furebat : ccelo nubibus undequaque ob- 
du&o. Poft occafium folis tranquilia reftituta fere- 
nitas. 

Die 14 ad poJJ. 29. 8. jam dcfcenderat barome- 
trum ; nubefque huc iliuc difra&aj apparebant. Scd 
iterum ad iineas 9 confcendendo, iterumque defcen- 
dendo, varium cceli comitabatur adfpcdum, im- 
brcfque prxvenkbat, qui dcmum vefpera diei 18, 
tonantc, atrifque nubibus obduclo ccelo, decidebanf, 
Libonoto flante. Crebriores tamen fiibfcquutis tribus 
diebus dclabebantur; & -prajfcrrim dic 20, dum proe- 
cedente noclc barometrum ad lineas <j\ dcfcenderat, 
ilantc urimum euro, mox fubfolano. 

Poft 
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Poft occafum diei 20 prior lunfc quadratura conti- 
gcrat nubilo, pluvioque, ut praediximus, ccelo 5 quo 
tempore validiflimus cajcias-aquilo ; aliiquc boreales 
veriti imperium caeperant, & fequuto etiam die bac- 
chabantur. Mitiores poftmodum cffedi ad diem 
ufque 25 atffiofphajram tenebant. Baromctrum jam 
denuo eodem die 21 furfum vefpere ferebaturj 
ejufque adfcenfu continuante,, amoena ferenitas ad 
poftremos fere menfis dies, nubecuhs dumtaxat ali- 
quando depicta perfeverabar. 

Diebus interim 27, & 28, euro primum, dein 
Auftro, & Africo leriiter fpirantibus, barometrum 
nonnihil deprimebatur. Sole vero, diebus 28, 29, Sc 
30, occidente, nebulofa ac denfa Zona, horizontem 
occiduum, ccelo ceteroquin fereno, obtenebrabat. 
Dieautem 31, nebula in nubes condcnfata, iterumque 
defccndente barometroy copioftffimus imber, euro 
flante, demittebatur. 

Thermomctrum die 7 duabus circiterpoft meridiem 
horis gr. 128 attingcbatj & die 17, hora eadem, gr. 
122: qui quiderft calbris gradus nedum monfis hu- 
jufce, verurii & cUrrenris artni maximus fuit, quam- 
quam fextili etiam menfc a*d cUndem gradum, ut mox 
videbimus, calor pervenerit. Reliquis dicbus mane 
inter gr. 140, & 143. poft meridicm inter gr. 13 2, 
& 1 3 5 pkruffique verfabatur. 

Maxima barometri altitudo fu-7 ,, , 

erathocmenfe _JP o11 ' ?°- °f 

Minima ■■ poll. 29. 6|. 

Pluvioe quantitas — — poll. 3. 629. 

Menfe Sextui, 

Primo etiam menfis hujufce die, etfi barometrum 
conftantcr adfcenderctj & mane csecias-aquilo fpi- 

rarer, 
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raret, fuccedente tamen zephyro, tenuiflima dcci- 
debat pluvia ; poftquam vento eodem perfeverante, 
& coro per vicem flante diu ferenitas perfeverabat ; 
quas diebus dumtaxat 5, 6, & 7 denfa nebula matu- 
tinis horis offundebatur : Barometro tunc tempons 
prope poll. 29. 11. commorante; & affinibus boreae 
ventis per vices flantibus. Die 9 poll. 30. Barome- 
trum fuperabat j aft eo iterum ad mox di&am altitu- 
dinem demhTo, iterum, fed denfior nebula diebus 12, 
13, & 14 coelum mane obtenebrabat Libonoto con- 
ftanter flante. 

Ultima lunx quadratura poft mediam, quae diem 
4 antecefferat, nottem : & novilunium mane diei 
II, Africo eodem fpirante vento, celebratum fuerat. 

Libonotus, qui, ut prsdiximus, die 14 flabat, ufque 
ad diem 18 cum zephyro alternans plerunque domi- 
nabatur. Die autem 15 in thermofcopio gradus 
122-j; die 16 gr. 122 fecunda poft meridiem hora 
majorem hujufce menfis indicabant calorem, qui 
etiam totius anhi maximus fuerat, ut fuperiore menfe 
notabamus. Mitius dein flantibus auftro, & zephyro, 
calor quoque remittebatur ; ac barometro nonnihil 
decidente coelum nubibus obtegebatur. At ingrave- 
fcente no&e, ventis iterum permutatis, barometrum 
denuo elevabatur ; redibatque ferenitas. Sequcnti 
die luna primum quadrantem poft meridiem attin- 
gebat. 

Serenitas, ventis boreas aiEnibus fpirantibus, ad 
diem 23 durabat. Sed Libonoto illis iterum fucce- 
dente, nubes, & tonitrua fubfequebantur. Dein noclu 
pluvia, barometro poli. 29. 8 \- monftrante decidebat. 
Mane fiante euro reftituta ferenitas triduo perfeveraus, 
barometro parum variante. Borealibus interim prx- 

valentibus 



[ io 7 ] 

valentibus vcntis j & praefertim die 27 poft brevem 
nocturnam pluviam tonitribus comitatam, validiffime 
flantibus, rigebat aer: Thermometro ad gr. 149 mane 
fubfidente : reliquis vero fequutis diebus ad menfis 
ufque finem, intergr. 148 •£, & 147, percurrente. 

Intempeftivo huic aeris rigori tribuebant vinitores, 
quod in fuburbanis vinetis, uvarum jam maturefcen- 
tium obdurata cutis, acinique exficcati, gracilem ad- 
modum vindemiam tulerint, quam de cetero race- 
morum copia affluentem fpondebat. 

Barometrum interea, caecia plerumque flante, poll. 
29. io| attigerat. Sed poftremo menfis die, eo non- 
nihil depreflb,nubes circa meridiem ccelum obducebant. 

Maxima eius altitudo fuerat ? ., , 

hdcmenfe- JP olL 3 °' °f 

Minima ■■ poll. 29. 8 \. 

Piuvia? quantitas— — poll. o. 48C 

Menfe Septembri. 

Prioribus quinque menfis hujufce diebus varia 
cceli facies, varia tempeftas; fudo nubiloque alter- 
nantibus. Mane pluries ccelo fereno in boreali plaga 
mibeculae apparebant. Csecias oriente fole pierumque 
fpirabat : Aufter circa meridiem. Barometrum inter 
Iineas 8, & 10 fupra poll. 29 vagabatur. Et quam- 
quam veipera diei 5, lineas n attigiffetj iterum 
tamen no&u nonnihil defcendebat j & fequenti die, 
Africoflante, pluvia demittcbatur. Hoc ipfum obicr- 
vabamus die 8 ; quo poft pomeridianam pluviam, ac 
tonitrua, borealibus enro mixtis ventis pracvakntibus^ 
ferenitas redibar ad difm 12 perfrvmifs. 

Mans 
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Mane dici z ultimum quadrantcm Libonoto flante, 
luna compleverat.. Die vero p poft folis occafurn. 
conjun&iohem celebraverat, fpirante cejro. 

Dies 12 fcre totus fcrenus, caecia primum, deinde 
zcphyro flantibus. Baromctrum fenfim deprime- 
batur. No&e ingravefeente, ccelum fubnubilum. 
Tlabat eurus., Poftridie, eodem fpirantc vento, . & 
baromctro ad poll. 29.9 lente demiflb, ingens imber 
duos fere aititudine pollices aequans decidcbar. Nubes 
tamcn fcquuta no&e caecias eliminabat j & barome- 
trum per linex femiffem elevabatur. Sercnitas dein- 
ccps ufque ad finem menfis nubibus quandoque tur- 
bata pcrftabat. Frcqucnti etiam ncbula ccelum ob- 
fufcabatur, diebus prcefertirn 23, 24, 25, & 30, fole 
oriente. Primum quadrantem fpirante auftro, cce- 
loque fereno ante folis ortum dici 1 7 lunae pertran- 
lieratj & oppofitioncm ante ortum diei 25 eodem 
flante vento abfolverat. 

Poft diem 20 barometrum motu vafio parum ab 
altitudine poll. 30 recedebat. Mane plerunque venti 
boreales orientalibus permixti, fero occidentalcs per- 
mixti auftralibus fpirabant. Hicce autem atmofphasrae 
ftatus proximos autumnali aequino&io dies comira- 
batur: poll. 30 barometro itidem fervante. Sub 
menfis finem flabat N. N. E. 

Thermofcopium menfis hujufce periodo admodum 
varios frigoris calorifque gradus cum mane, tum poft 
meridiem oftendebat. Nam prioribus tribus diebus 
fole oriente intcr gr. 140, & 142 ; Meridie inter gr. 
13.0, & 133 verfabatur. Deinceps plurimum vari- 
abat. Plurics enim oriente fole oftendcbat gr. 152, 
quamdoque 153 t- Poft meridiem, plcrunque inter 
gf. 134, & 138 divagando,circamenfisfinemgr.i26~ 

at« 
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attingebat, qui maximus totius menfis calor fucrat 
Zephyro tunc fpirante. 

Maxima barometri altitudo fu-7 .. , 

crathocmenfe J " ' 7 ' 

Minima -— — . poll. 29. 7-}. 

Pluvia: quantitas poll. 2. 605-. 

Menfe Octobri, 

Rerum novitate notabilts admodum menfis hicce 
erar. Ultimum quadrantem poft folis occafum diei 
1 , fpirante Caecia, cceloque fereno, luna pertranficrat. 
Qui fub menfis fuperioris finem praepollebat ventus 
N.N.E. prioribus quoque menfis iftius diebus pcr- 
feverabat. Mox occidentales ad diem ufque 12 per- 
flantes fucccdebant. Barometrum paullo vel infra, 
vel fupra poll. 30 confiftebat. Noc-te vero quaz dicm 
8 fequebatur poll. 30. 4-| attingebat. 

Nocte eadem fereno ccclo hora poft occafum folis 
iv, Aurora Borealis adparebar, totam, boream inter, 
& occafum, occupans cceli plagam infigni rubcdinc 
fplendefcentem. Urbis xdificia partem cceli hori- 
zonti proxiraam infpicere prohibebant. Poft horaj 
intervallum color rubicundus in candicantem fenfim 
permutabatur : paullo poft lumen extinguebatur ; ite- 
rumque occafum verfus, debilius tamen, redibat. 
Brevi penitus deficiebat. Zcphj 7 rus tunc leniffime 
flabatj & thermofcopium gr. 148 metiebatur. 

Lumen hocce boreale in Placentino etiam agro, 
fed adfpettu diverfo obfervatum, nobiliflimi & Cl. V. 
Ubertini Marchionis Landi nos epiftola docuit. Ibi 
poft primam ab occafu folis horam adparebat. A 
Borea nonnihil occafum verfus primum declinans ter- 

£ e tiam 
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tiam cceli partem albicante illuftrabat colore. Tenu- 
iffimae nubes ftantium columnarum inftar, fixorum 
lumcn haud intcrcipicntes cx horizonte adfurgebant 5 
vixque fenfibili mutatione variabant. Nofte integra 
perf everabar albicans fplendor. At aurora immincnte 
rubrum induebat colorem, orientem verfus aliquan- 
julum dcclinando. Ad ortum itaque, naturali na- 
fcentis aurora; luce ccelum albefcebat: ad feptem- 
trioncs infucto jam veluti adolefcentis aurors rube- 
icebat lumine: atque hoc pacto aurora duplici eo- 
dcm tempore illuftrabatur. Sequuta etiam diei 9 
nocle iterum, fed dilutiore luce ufque ad quartam 
ab occafu folis horam in eodem Placentino agro 
confpiciebatur. Evanefcente dein lumine obfcurior 
praeter confuetudinem, & tenebricofior nox fuccedere 
videbatur.. Romx, ccelo quamvis fereno, & novilu- 
nium eadem nofte luna celebrante, nullum infueta; 
lucis veftigium obfervabamus. 

Ab die 9 fenfim defcendebat baromctrum, per- 
manentc fudo, & zephyro continuante. Die tamen 
iz ventus hicce circa meridicm denfiffimis nubibus 
ccelum antea ferenum obtenebrabat. Mox barometro 
ad poll. 29. n| delapfo ingcns adco imber demit- 
tebatur, ut pollices ferc duos, & femifi altitudine 
jequaret. 

Paullo poft folis occafum rcdibat fercnitas; & fe- 
quenti mane, Euro flante nubes ad borealem dum- 
taxat horizontem confpiciebantur. Barometrum ve- 
fpera fudo adfcendebat ad poll. 30. o|. etfi Africus 
primum, dcin Aufter fpiraret. 

Manc dici 14 iterum Africus, mox Aufter circa 
meridicm fiabant; & poft meridiem plucbat. Se- 
quuto ctiam biduo, nunc Auftro, nunc Caxia flantibus 

pluvia 
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pluviadccidebat. Dicautcm i6,quiprimum'unaqua- 
draturam anteibat, tonitrua, &horrific«corufcationcs 
pluviam denlifiimam comitabantur. Sed dcclinantc 
dic jam fcrenitas reftituta. Baromctrum hifcc dicbus 
immotum fcre poll. 29. 10 f- tencbat ufquc ad dicm 
19, quo, occidente fole, paullulum dcfcenderat. Se- 
quuta autcm noftc imbres delabi incipiebant, qui, 
barometro fupra poll. 29. 9 plcrunquc commorantc, 
fere ad menfis ufque finem pcrfevcrabant. Copiofif 
fimi tamen dicbus 21, 23 & 24. Et, quod notatu 
digniffimum, die 23, validifiimo flante Auftro, to- 
nitru, grandine & fulminibus comitantibus, quinquc 
fere aquaj polliccs, fex circiter horarum intcrvallo 
decidebant. Barometrum eo die ad poll. 29. 6\ 
paullo ante defcenderati & thcrmometrum gr. 149 
indicabat. Die etiam 24 ad pollicis altitudincm 
pluebatj tametfi baromctrum nonnihil iterum ad- 
fccndiflet. Sequenti nocte plenilunium. Rcliqui 
dies, exiguo continuante baromctri adfcenfu variam 
cceli faciem, fcd plerunque nubilam oftendcbant ; 
borcalibus ut plurimum fpirantibus vcntis Euro pcr- 
mixtis. 

Thermometrum toto ferme menfe inter gr. 151 & 
i54mane vetfabatur. Meridie inter gr. 139&144. 
Sed poftremis menlis diebus mane inter gr. 15*6 & 
i<5o. Meridie inter 151 &152. 

Maxima barometri altitudo fuerat? ., , 

hoc menfe -— — — « S^ ' ' **"** 

Minima poll. 29. 67. 

Pluviaj quantitas-- poll. 10. 895. 

E e 2 Menfe 
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Menfe Novembri. 

Ccecias, cique ad latus flantes venti, toto ferme hoc 
menfc, vario ccelo fpirabant. Barometrum poll. 29. 
10 conftanter fuperabat, diebus 7 & 8 cxccptis, qui- 
bus flante Volturno ad poll. 29. 8 defcenderat: lar- 
gufque imbcr dic prasfcrtim 8 decidebat, quo poft 
mcridicm novilunium perattum crat. At iterum 
priftinam clevationem rccuperante, & continuo fupc- 
rante barometro, die 16, quo primum quadrantem 
luna: pertranfierat, poll. 30. 4y attingebat flantc 
Borea. Hajc porro barometri altitudo ab maxima 
hujufce anni altitudine parum deflciebat. 

Oricnte folcdiebus 17 & 18 thermometrum gr. 170 
& 171 fereno ccelo, & Borea flante metiebatur. 
Deinceps diebus 20 &21 cito defcenfu, concidente ad 
poll. 29. 8y barometro, pluvia itcrum, tonante, & 
corufcante ccelo, Auftro autem flante decidebat. 
Thcrmometrum inter gr. 155 & 161 runc temporis 
mane verfabatur. Sequuto biduo, dum fcilicet poft 
occafum diei 22 pleno orbe fplendebat luna, baro- 
metro ad poll. 30. 2. elevato, ferenitas redierat; & 
thermometrum ad gr. 166 manc fubfidebat. Sed 
barometro nonnihil iterum dclapfo iterum pluvia. 
Novo dein interje&o ferenitatis biduo (quo thermo- 
metrum ad gr. 174^ rigidior aer, & fpirans aquilo 
mane depreflerat) flantibus denuo Cxcia, & affinibus 
ventis, ufque ad menfisfinem vel nubilum, vel pluvia. 
Die porro 28 barometri defcenfus infignior poll. 29. 
1 4 attingebat. Brevi tamen eodem regnante vento, 
iterum pafllm ekvabatur: dum interim continuata, 
fed tenuis decidebat pluvia : ultimumque quadrantem 
nofte diem 29 fequuta, egerat luna. 

Hocce 
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Hoccc itaquc menfe ab infigni altitudine, fere ad 
minimam, dierum duodecim intervallo barometrum 
defcenderat. 

Maxima ejus altitudo fuerat >polI. 30. 47. 

Minima — poll. 29. i|. 

Pluviae quantitas — • polL 3. 488. 

Menfe Decembri. 

Quos fuperiore menfe dominatum in atmofphaera 
habuilTe dicebamus affines Caeciae venti, hocce etiam 
menfe ufque ad diem 20 praepollcre obfervabantur, 
Ccelum plerunque ferenum erat, fex prioribus ex- 
ceptis diebus, quibus adfcenfu, defcenfuque variobaro- 
metrum intrapoll. 30 & 29.9. divagabatur : defcen- 
fum piuvia etfi tenui fubfequente. Reliquis decem 
& quatuor, aut fupra, aut parum infra poll. 30 con- 
ftftebat. Mane autem diei 8 (quo tempore plenilu- 
nium abfolvebatur) & fequutis diebus 10 & 11, ad 
poll. 30. 2. confcenderat. Poftdiemi^, quo prima 
lunx quadraturapera&apoftmeridicm fuerat, nonnihil 
jamex altitudinepoll. 30. i| demittebatur, nubilum; 
que adparebat ccelum. 

Thermometrum, qudd paulloante folis ortum dici 
2, gr 174 attigerat, fequutis ufque ad diem 11 diebus, 
eadem hora intra gr. 165 & 170 verfabatur. At 
frigore crudcfccnte, ad gr. 1747 die 13 confiftebat. 
Deinccps frigus mitigabatur. 

Circa meridiem dici 20 Auftrales venti fpirare, ob- 
tenebrari coelum, ac barometrum deprinii obferva- 
bantur. Dcfcenfus hicce nofte fequenti praxipiran- 
tior, tres & amplius lineas metiebatur; poll. 29. $ \ 
mane indicando. Mox ergo ante meridjem diei 21 
tonantc coelo ; ingenti Auftri flatu, Jargus imber cfFun- 
debatur. Die 
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Dje ■'•22 ahte tmeridieni fterum, Afrjco ipirarite, 
pluebat^ oppofitioneuvobtinente luna. Et.quoniam 
lblftitium hybernum die 21 occidente fole contigerat, 
venti proxintis :eidem folftitio diebus imperatites, 
Auftrales p'erunque fuerant, Africo, Volturno, Euro- 
que permixti; ccelum deinecps ad mcnfis ufquefinem, 
eifdemVolturno & Euro flantibus, pluvium conftanter 
erat : folaque diei 26 periodo piufquam tres & fcmifi 
pluvias pollices decidebant: Barometro poll. 29. io-j 
commonftrante. Dum.vero die 28 ad poll. fere 30 
pcrvenerat, alter pluviaj pollex fcquuta no£te demit- 
tebatur; iterumque nofte alterapluebat, dum ultimum 
quadrantem luna fuperabat. Quo tempore hanc im- 
brium copiam ccelum erTundebat, thermometrum gr. 
161 pierumque aere admodum miti, mane common- 
ftrabat. 

Maxima barometri altitudo fu-7 ,, 

erat hoc menfe- P olL 3 °' 2 - 

Minima •* — •— — - poll. 29. 37. 

Pluvias quantitas ■■ poll. 8. 501. 

Observationes Generales 
in Ephemerides Meteorologicas Anni 1741. 

Quandoquidem Eebruario menfe maximam baro- 
metri altitudinem poli. 30. 5 ; Januario autem mini- 
mam poll. 29. 1 metiebantur -, fcala variationum mcr- 
curii in barometro fuerat hocce anno linearum 16, 
feu pollicis cum triente; altitudo vero media poll. 

29. 9- 

Eodem Januario menfe frigus totius anni maxi- 
mum in thermometro oftendebant gr. 1805 men- 
fibus vero Quintili Sc Sextili maxknum calorem gr. 

122. 
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122. Scala ergo variationum mefcurii in thermo- 
metro fuerat graduum 58, feu totidem earum par- 
tium, qualium tota thermometri capacitas 5000 com- 
pleftitur. Quapropter demtis cx pofteriore hocce nu- 
mero partibus 122, quas maximo regnante calore 
mercurius haud occupabat; iftius volumen, eo tem- 
poris, partes dumtaxat 4878 obtinebat. Harunce 
autem partium, maximo adveniente frigore, amit- 
tebat 58. Seu fi mercurii volumen calore maximo 
ampliatum in partes 1000 divifum pohamus maximo 
accedentc frigore, partes ab eo millefimae' nf amit- 
tebantur. Eadcm enim prater proptcr, intcr 4878 

6 f8 ratio intereft, quae inter 1000 & 1 1 -f. 
Quantitas pluviae hoc anno delapfa; erat poll. 4% 

7 8 o. Ex fupcriorum autem o£tp annorum .obfervati- 
onibus, media pluviae quantitas poll. 34 adaxmabat. 
Anno autem 1737, qui reliquos imbrium copia fu- 
perabat, pollices dumtaxat 3 6. 788 decidebanr. Anni 
itaque 1741 pluvia, mediam exccdebat poll. 9. 780; 
& maximam artni 1737 poll. 6. 992. Quod porro 
minime praetereundum eft/ tribus tantummodo pd- 
ftremis anni menfibus pluviae pollices'22. 884 deci- 
dcrant, qui nedum dimidiam totius hujufce anni 
pluviae quantitatem, verum duas tcrtias mediae annuae 
pluvise partes fupcrabant. Major ergo imbrium copia 
hocce anno tribus poftrcmis menfibus demittebatur. 

Quintilis etiam menfis imbres, quos poll. 3.629. 
menfurabant, infueti admodum fuerant ; quum, ab 
co faltem, quo hifce obfervatidnibus vacamus, tem- 
pore nunquam eodem menfe integrum aquae poilicem 
decidiffe deprehenderimus. Atquc id fortafle in 
cauffa fucrit, cur a:ftivi fru&us vermibus plurimum 
hocce anno fcatuerint ; qucmadmodum nimiis ctiam 

au- 



«UTtimnalibus imbribus, vermium, quibus oleae cor- 
ruptai fuerant, graflantem copiam agricolx tribuebant. 

Aliud quoque infolens phaenomcnon autumnales 
pluvias comitabatur. Pluries quandoquidcm baro- 
metro fupra mediam altitudinem haud panim elevato, 
copiofifllmi diuturnique imbres decidebant. Quam- 
quam inficiari non poffumus, fcre femper ante im- 
brium delapfum ex majore altitudine mercurium ali- 
quantuium defcendiffe. 

Quemadmodum aliis annis, ita & praefenti, rarif- 
flme Cori venti, frequehtiflime Euri fub Romano 
ccelo flare obfervabantur. Euri porro, & Auftrales 
aut nubilum, aut pluvium plerunque coelum eflicie- 
bant : fudum Boreales, & Zephyri. Aliquando ta- 
men, etfi raro, hi pluviam, illi ferenitatem adve- 
hebant. 

Qui vero proximis utrique folftitio diebus crebrius 
perflabant, fequuta tcmpeftate diei frequenterque 
dominabantur. Quod in ventis etiam prope ajqui- 
nottia fpirantibus, utut non adeo fenfibiliter, nota- 
bamus. Hanc porro obfervationem longa annorum 
ferie Roma; abs fe comprobatam V. Cl« Francifcus 
BlancJommszffitmdbu ; nofque plerunque conftantem 
deprehendebamus. 

Tranquillo pmerea ccelo> seftivo prjefertim tem- 
pore, venti orientales matutinis horis, auftrales circa 
meridiem, & fole occidentc occidentales leniflimc 
ipirare plerunque obfervabantur. 

Acus magnetica declinabat hocce anno a Borea in 
occafum gr. 15. 40. Incrementum propterea decli- 
nationis ab anno 1730, eratgr. 4. 40. Eo fiquidem 
anno declinatio fuerat gr. 1 1 . 

Pauca 
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Pauca nunc de morbis popuiaribus hujufce anni 
fubjicimus, quae ab illuftriflimo Leprotto, Archiatro 
Pontificio, & Regix Societatis fodali. 

Ad hyemem, paucis pe&oris inflammationes conti- 
gerunti Catarrhi vero, tonfillarum inflammationes, 
& rheumatici affe&us, pluribus. Caeperant quoque 
circa Januarii finem maligna? febres petechiales in 
pluribus graflari, iis praefertim qui prope Tiberim habi- 
tabant: quibus plurcs fimul in eadem domo corripic- 
bantur. Et continuaj quidem omnino febrcs illas 
crant, nihilque intermittebant ; fcd omnes earum 
more invadebant, quae ad tertianarum naturam prorfus 
accederent ; uno quidem die leviores, altero vchc- 
mentiores. Has inter cetera fymptomata dolor capitis 
Vehemens comitabaturj cui fcquutis dicbus coma 
vigil, & diarrhoea fuperveniebant. Curabantur autcm 
fclicitcr fanguinis mifllone, diluentium, & chinx- 
chinae ufu, omiflls omnino cum emcticis, tum pur- 
gantibus, quibusuti apud aliquos in more pofitum eft. 

Circa veris finem prxfatas febres alix prorfus inter- 
mittentes excipiebant, qux quidem, ut plurimum, 
boni moris erant ; cephalalgix tamen gravi fere femper 
conjun&ae: & hx pariter Peruviani corticis ufu, 6c 
phlcbotomia profligabantur. Atque hoc fcbrium 
genus non modo per xftatem, & autumnum, verum 
etiam prxfentem in hyemem graftantur. 

Ad xftatcm pariter diarrhceas°& choleras pafll funt 
nonnulli. Vulnera putredincm, feu corruptionem 
contrahebant ; undc febres ad depurgationem ufque. 
Tandem quibufdam ad hanc prxfcntcm hyemcm 
fpurix pecioris contigerunt inflammationes, & ca- 
tarrhi. Plerique tamcn xgroti prxdiftis febribus in« 
tcrmittentibus laboranr. 

F f Duobus 
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Duobus poftremis anni mcnftbus complurcs rcpcntc 
occubuerunt, ex apoplexia alii, alii vcro cx internis 
prsccordiorum aftc&ionibus. Mud denique animad- 
verfione dignum cenfemus, frequentcs per aeftatcm, & 
autumnum fuifie morbos ex vermibus ortos, quos in 
acutis etiam vomitu, & deje&ionibus expulfos vidi- 
mus : idque in rufticis potiffimum obfervare proclivc 
crat. 



II. Extrafi of a Letter from J. F. Gronovius, 
M* 2). at Leyden, November 1741. to 
Peter Collinfon, F. R. S. concerning a Watet 
Infect, wbicb, heing cut into feveral Pieces, 
lecomes Jb many perfect Animals. 

SIR, 

jwnov. 18. TTT is now about Nine Months fince 
' 7 * Z JL tnat a young Gentleman, living in 

the Family of Mynheer Bentinck at the Hague, dif- 
covered a Water Infed, not known yet or defcribed 
by any Author. It has a pellucid Body. havinghere 
and there branched out fomething like Claws, with 
which it catches a particular fort of fmall Worms, 
which are every-where found in ftanding Waters: 
Thefe are its Food. * 

But of what Sort this Infecl: is, is not known ; nor 
have its Mouth, Stomach or Inteftines been yet dif- 
covercd. 

But what is moft furprifing is, that, cut this Ani- 
mal in Five or Six Pieces, in a few Hours there will 
be as many like thcir Parent. 

This 



